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Opatrzony SS. Sakramentami, w dniu 30 Pażdziernika 1885 r. przeniósł sie do wieczności, przeżywszy lat 33. 
W smutku pogrążeni żona, dzieci, rodzice, siostra i bracia, zapraszają krewnych, przyjaciół 
i kolegów, na Nabożeństwo żałobne odbyć się mające w Kościele S-go Aleksandra, w dniu 3 
b. m. to jest we -Wtorek o.godzinie 11-ej z rana, a następnie na wyprowadzenie zwłok w tym- 


że dniu-i-tegoż Kościoła zaraz po Nabożeństwie, na Cmentarz Powązkowski. 
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